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PART II - MISCELLANEOUS NOTIFICATIONS OF INTEREST TO THE PUBLIC 


--X- 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS Etc. , 


GROUP GENERAL MANAGER ( ELECTRICAL ) , 

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED , 

SECUNDERABAD 


No.RVNL / SC / Elect . / BZA / UPL & GDV siding / Public Notice . 


Date : 24-06-2021 . 


INTRODUCTION OF 25 KV AC , 50 Hz SINGLE PHASE ELECTRIC TRACTION IN THE 

DOUBLE LINE SECTION OF S.C RAILWAY . 


*** 
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ANDHRA PRADESH GAZETTE , July 28 , 2021 


Ra ल विकास निगम लिमिटेड 


रेल विकास निगम लिमिटेड 
Rall Vikas Nigam Limited 

( A Govt . of India Enterpriaa ) 

CIN : L74999DL2003GOM18833 
( ANNEXE OFFICE ) D. No. 8-1-12714 , No 203 , AUSRI CLASSIC , 2 FLOOR , 
ABOVE MEDQUEST DIAGNOSTICS , SAROJINI DEVI ROAD , SECUNDERABAD - SOO 003 . 

Proforma 10-01 

INDIAN RAILWAYS 

PUBLIC NOTIFICATION 
Notice is hereby given to all users of Railway lines and premises " Uppaluru siding and Gudivada Siding situated 
in Vijayawada Division on the completed and under noted Location of South Central Railway that the 25,000 
Volts 50 HZ AC . Overhead Traction wires energized on the date specified against the section . On and from the same 
date the Overhead Traction line shall be treated as " LIVE " at all times and no unauthonzed person shall approach or 
work in the proximity of the said overhead line . 
Location 

Date 

Zone 
1. Uppaluru slding ( UPL ) 
2. Gudivada siding ( GDV ) 

05.06.2021 South Central Rallway 
Proforma 10-02 

INDIAN RAILWAYS 
INTRODUCTION OF AC 25 KV TRACTION 

" WARNING TO ROAD USERS " 
It is notified for informabon of the public that in connection with introduction of 25 KVAC Electric Traction on and from 
the dartes mentionad against the following sections of Indian Railways , height gauges have been creclad at all the 
level crossings with clear madmum height 4.70m above road level with a view to prevent loads of excessive height 
from coming into contact or dangerous proximity to " LIVE " traction wires ( contact wira ) , which shall beata 
height of minimum 5.5m above the rall level at level crossings . 
Location 

Date 

Zona 
1. Uppaluru siding ( UPL ) 

05.06.2021 South Central Railway 
2. Gudivada siding ( GDV 
Public are heraby , notified to observe the height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that the 
loads carried in road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstances . 
The Dangers of a load of excessive height are as follows : 

0 Danger to the height gauge and consequentobstruction to the Road as well as the Railway lines 
D ) Dangar to the materials or equipaments carried out or the vehida ikelt , 
Ri 

) Danger of fire and risk of life due bo contact with or dangerous proximity to the conductors . 
Place : Secunderabad 

Sdl- Group General Manager ( Electrical ) 
Date : 03.05.2021 

Rall Vikas Nigam Limited , Secunderabad . 
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE 
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® रेल विकास निगम लिमिटेड 
Rail Vikas Nigam Limited 

( భారత ప్రభుత్వ సంస్థ ) 

CIN : L74999DL2003001118633 
( అనెక్స్ ఆఫీస్ ) డి.వెం . 9-1-127 / 4 , నెం . 208 , ఆమ్ శ్రీ జ్ఞాపిక్ , వ అంతస్తు , 
మెడ్వొస్ట్ దయాగ్నోస్టిక్స్ పైన , సరోజినీ దేవి రోడ్డు , సికింద్రాబాద్ - 500 008 . 

ప్రొఫార్మా -01 
భారతీయ రైల్వే 


దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో తెలిపిన పూర్తి సెక్షన్ పై మరియు సెక్షన్ క్రింద విజయవాడ డివిజన్ లో గల " ఉప్పుటూరు సైడింగ్ మరియు గుడివాడ వైదింగ్ " 
అవరణలు మరియు రైల్వేలైన్లు వినియోగించు వారందరికీ ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా సెక్షన్ కి ఎదురుగా నిర్దేశించిన తేదీన 25,000 
Volts SO HZAC L వర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ వైర్లు విద్యుదీకరించబడతాయి . ఆ తేదీన మరియు సదరు తేదీ నుండి ఓవర్ హెడ్ ట్యాక్షన్ ఎల్లవేళలలో 
" సజీవము " గా ఉండునని భావించవలెను . మరియు సదరు ఓవర్ హెడ్ లైన్ పరిధులలో పెట్టి అవర్గీకృత వ్యక్తి ప్రవేశించరాదు లేక పని చేయరారు . 

తేదీ 
1. ఉప్పలూరు సైడింగ్ ( UPL ) 

05.06.2021 దక్షిణ మధ్య రైల్వే 
2 గుడివాడ సైడింగ్ ( GDVII 

ప్రొఫార్మా 10-02 

భారతీయ రైల్వే 
25KVAC ట్యాక్షన్ ప్రవేశ పెట్టుట 

" రోడ్డు వినియోగదారులకు హెచ్చరిక 
భారతీయ రైల్వేలో దిగువ సెక్షన్లకు ఎదురుగా తెలుపబడిన ఆ తేదీ మరియు అక్కడి నుండి 25 KV AC ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ప్రారంభించుచున్న 
సందర్భంగా " సజీవ ట్ర్యాక్షన్ వైర్లకు తగలకుండా లేదా అపాయకర వరిధికి చేరకుండు విధంగా అత్యధిక ఎత్తు లోడ్లు నిలువరించు ఉద్దేశ్యంలో 
అన్ని లెవెల్ క్రాసింగ్స్ వద్ద 478 మీటర్ల ఖచ్చితమైన గరిష్ట ఎత్తు గేజీలు ఏర్పాటు చేయబడియున్నవని ఇందుమూలంగా సామాన్య ప్రజానీకమునకు 
సమాచారము తెలువడమైనది . ( కాంటాక్ట్ మైన్ ) , ఇది లెవెల్ క్రాసింగ్ల వద్దరైలు స్థాయి నుండి కనీవం 45 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండాలి . 

తే 

S 
1. ఉప్పలూరు సైడింగ్ ( UPL ) 

05.06.2021 దక్షిణ మధ్య రైల్వే 
2. గుడివాడ సైడింగ్ ( GDV ) 
వాహనము జోడ్ చేయునపుడు పైన నిర్దేశించబడిన ఎత్తును గమనించవలసిందిగా మరియు వాహనములలో తరలించబడుచున్న లోడ్లు ఎట్టి 
పరిస్థితులలోనూ హైట్ గేజీలకు ధీ కొనకుండా చూడవలసిందిగా ఇందుమూలంగా ప్రజలకు తెలియచేయడమైనది . 
అత్యధిక ఎత్తు లోదు వలన కలుగు అపాయములు దిగువ విధంగా : 
I ) హైట్ గేజికి ప్రమాదకరము మరియు అందువలన రోడ్డుకు మరియు రైల్వే లైనుకు ఆటంకము , 
6 ) తరలించబడు లేదా తరలిస్తున్న వస్తువులు మరియు సామాగ్రికి లేదా తరలిస్తున్న వాహనానికి అపాయకరము . 
ఇ ) తగులుట వలన లేదా కండకర్లకు అపాయకర పరిధికి నచ్చుది . వలన అగ్ని ప్రమాదమునకు మరియు ప్రాణహాని ఆపాయము 
ప్రదేశం : సికింద్రాబాద్ 

19 / - రాజ్ కపర్మనేజర్ ఉర్జికల్ ) 
తేది : 18-06-2011 

రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ వికింద్రాబాద్ 
చిరునవ్వు వినియోగదార్లకు సేవలందిస్తోంది 
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ANDHRA PRADESH GAZETTE , July 28 , 2021 


रेल विकास निगम लिमिटेड 
Rail Vikas Nigam Limited 

A Gort di Bres 
मीबाएन : एल 74999 डीएल 2003 जीओआई 118633 
( एनिम्मी ऑफिस ) डोस . - 1-927 / 4 , चं . 303 , आपश्री वलासिक , दूसरी मंजिल 
मेडक्वेस्ट डायनॉटिक्स के ऊपर , परोजिनी देवी रोड , सिकन्दराबाद - 500003 . 

प्रपत्र 10-01 
भारतीय रेलवे 

सार्वजनिक अधिसूचना 
दक्षिण मध्य रेलवे के निम्नलिजिन स्थानों पर पूर्ण हो चुके विजयवाड़ा डिवीजन में स्थित अध्यालुरू साइडिय शव गृहिवाड़ा गाइडिग के रेलवे 
लाइनों एव परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं का एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 25000 खेल्ट एवजह एसी सिरोपरी कर्यन तार खंड के सामने दी 
गई निर्धारित तिथि से ऊर्जित हो जाएंगे । उस समय या उस तिथि से सिरोपरी कर्यष लाइन पूरे समय के लिए सक्रिय हो जाएगी और बताय का 
सिरोपरी लाइन के पास को भी अनाधिकृमा व्यक्ति न पास जार या कोई कार्य न करें । 
स्थान 

दिनांक 

जोन 
1. उप्यालुरु माइडिंग ( यूपीएल ) 

05-06-2021 दक्षिण मध्य रेलवे 
2. मुडिवाडा साइटिस ( जोडावी ) 

प्रपत्र 10-02 

भारतीय रेलवे 
एसी 25 केवी कर्षण का जारी होना 

सज़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी 
जनसाधारण की जानकारी के लिए अतिषित किया जाता है कि भारतीय रेल के निम्नलिखित दह के आगे उल्लखित तिमि 
और से 25 केवी श्सी वित्तीय कार्य को शुरू करने के बब में हाइट मेजों को सभी समवन्त अतिरित ऊंचाई के कामों पर सहक लेक्त से 
ऊपर 4.18 एसही स्पष्ट उचाई कम भापत किया गया ताकि सतर्क कर्षण वाम कार्टक्ट वापर ) की बनाना निकरता का सम्पर्क 
में आने से बचें जो सभी लवलासिता पर रेलमेवल पर बनवम 5.5 की उंचाई पर होंगे । 
स्थान 

दिनांक 

जोन 
1. उप्पालुरू साइडिंग ( यूपीएल ) 

05-06-2021 दक्षिण मध्य रेलवे 
2. गुडिवाडा साडिंग ( जीडीवी ) 

जनसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बाहनों की लोहिंग के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊचाई का ध्यान रखे और देखें कि वाहनों में ले 
जाता जा रहा लोद किसी भी परिस्थिति से बइट गेजों का उल्लथन न करें । 

अधिक ऊँचाई के लोग होने पर निभनिरिजन नुकसान हो सकते है । 
i ) अधिक ऊँचाई के फलस्वरुप सहक सहित रेलवे लाइन पर स्कावट और बईट मेज का खतरा , 
ii ) वाहनों सहित उस पर लगो माधयों या उपकरण के लिये खतरनाक होगा , 
iii ) कण्डक्टरों के सपर्क या खतरना tape ता कम आम लगन और जान माल के नुकसान का खतरा होगा । 
रखान : सिकन्दराबाद 

हस्ता - एथ महाशक ( विद्युत ) 
दिनांक : 03-05-2021 

रेल विकास निगम लिमिटेड , सिकन्दराबाद 
ग्राहकों की सेवा मुस्कान के साथ 


Ch.S.REDDY , 
Group General Manager ( Electrical ) , 
Rail Vikas Nigam Limited , 

Secunderabad . 


Published and Uploaded by the Commissioner of Printing , Government of Andhra Pradesh at 

Government Regional Press , Vijayawada , www.apegazette.cgg.gov.in 


